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capti.&nonintega.Viio uolucredecapitato, arbitral fuffediBubone" 
viATletS^ le int “P“- 

&dd^ 

TrlTn^T ' 1 ^ atr °'“ U ° ueancorai1 cofumabile tempo 

aduiuoperapclaradinarrato.tutadirubicundo potphyrice folamente 
aueaperdoiiato.Laqualcerafeaangula.cum lebafefoprauna folidape 
tea ophites dilla medefima%ura nel pauimento ipatfa,8cfeicolumnelle 
diftate una dalaltra pedi fei ,cu lo epi(hlio.zophoro,& coronice.fenciaal 
cuno Iiniarneto 6c/Igno # ma fimplicementeterfo & puro-Gliqualierano 
extrinfeco la forma lmitanti.Mainterificiiin figuracircinata.Ouefopra 
la piana dilla corona nafceua una cupula di unico 8c folido faxo .mirabi 
le arti ficio . Laquale graciliua nel acumine.quale uno peruioinfu- 
mibulo ftriflo 8d peculare copriuaunafubterraneauacuh 
tateillimiinata p una circulareaptione diegre- 
gia cancellatura impedita di metal 
lina fufura.Ilq uale fpedando ci 
borio di maxima poh 
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cho,piedi feilonga,8c cum ilfoco 8ccoronulaaltail dimidio.Laqualeera 
uacua buftuariamente quale uno fepulchro .Ma nella apertion e dalla fu 
perficie ingiu fextante uidi una cancellatura, oueramente una crate dilla 
propria materia infeme conflata. Da una facia uidi una fenertricula,pen- 
fai perqueftagli facrificuli miniftrareil foco ad holo can flare la nidi ma, 
&dindi trabereil fanfto cinere,8c anchora cogitai,che fopra quella crate 
poneuano incenfabondi.ouero ad adolere lanimale.Etiam fumido appa 
rendo ll fuffito dilla apertura.Quiui iuridicamente con ieftmai, che il fu 





